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Q: 


TRATTATO HE’ SACRI EDIFICII 

tAlzata prenominata . Gap. A" L I. 

Veflo difegno e I’alzata della fopradetta pianta . A , e il fepolcro 
della Beata Vergine alto di fuora palmi dodici, e mezo . Le pone 
Id no alte palmi lei , e mezo , e di dentro dal jfuolo alia volta lono 



ciera fono alti palmi qua ran ta , 
dici palmi, enoue oncie,tum gl’Altari lono palmi cinque e mezo d’altez- 
za La Cappella di Gioachino,& Anna e dal fuolo alia volta palmi quin- 
dicije le muraglie fctte e mezo,e li gradili died oncie . Quefia C hiefa non 
riceue alrro lume , fe non dal) a porta, e da vna fine ft ra , che e nel- 
reitremita della volta foprala Cappella de’ Greci , la 
qual pero le ne da pochiflimo , ltando 
contiguo al monte detto 
di fopra. 



i \ilim 



Bernardino AMico Trattato delle Piante & Immagini de Sacri 


■ <C M 


DI TERRA SA3STTA 





*2{ilmo di tutta h pajfata pianta — > . 
Cap . XXX XII. 


L feguente difegno e pure l’alzata della fudetta pianta 
diferentemente fatta ■, perche ilpaflato difegno dirao- 
ftra fblo la parte Orientale , e quefio ne di mo lira tre* 
doe la Orientale, la MeridionaIe,e la Occidental* 
quello a il fuo centro all’altezza d’vn’huomo naturale* 
e quefio i’ha alto di fopra il fuo corpo circa vn braccioj 
c mezo y la mifura della fua alzata e nel difegno palTato . A, Se- 
polcrodelJa Vergine. B, Altare de’Greci. C. Al- 
tare de’Soriani . E, Ciiterna . F, Alta- 
re de gl’Abifsini. G, Al- 
tare de gl' Armc- 
ai. M, Por- 
ta . 
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